ALARKO CARRIER KİTAPLIĞI 


CARRIER HAVA KOŞULLANDIRMA SİSTEM 
TASARIM KİTABI - CİLT 2 


Alarko Carrier tarafından daha önce |. cildi yayınlanan ve hava 
koşullandırma sektörünün temel kitapları arasında yer alan Carrier Sis- 
tem Tasarımı kitabının 2. cildi, Alarko Carrier ortaklığının 10. yıl dönümü 
kutlamalarında, klima sektörü ve mühendislik dünyamıza tanıtıldı. 





Alarko Carrier Genel Müdürü Önder Şahin kitabı şu sözlerle sunuyor: 


“Carrier System Design Manuel'in birinci cildini, Türkçe ve metrik birimlerle | 
hazırlanmış olarak yayınlamamız Alarko'nun 50. yılına denk gelmişti. Ikinci ALARKO 
cildin yayınlanması da Alarko-Carrier ortaklığının 10. yılında oluyor. <> 





Aslında aradaki bu süre, bu ikinci cildin orjinalini çok aşan bir içerikte hazırlanmasından kaynaklanıyor. 


/0'lerin başındaki dokuzuncu baskıdan bu yana kompresyon teknolojisi, soğutucu akışkanlar ve özellikle de elek- 
tronikte yaşanan cihaz gelişme ve yenilikleri, pek çok hususun yeniden düzenlenmesini gerektirdi. 


Bütün bu yenilik ve gelişmeleri de arkadaşlarımız derleyerek, bu Türkçe eseri kendi katkılarıyla güncellediler, Alarko- 
Carrier bu yıl kutladığı 10. ortaklık yılında nereden nereye geldiğini mutlu ve gururlu bir şekilde yaşamanın keyfini 
çıkarırken, bundan sonraki on yıl ilerisi için de güvenli ve umutlu bir noktada duruyor. 


Bu kitaptan yararlananların yaratacağı artı değer de, ileride hep birlikte çok daha iyi noktalardan geriye 
baktığımızda ve bu yıldönümünü anarken, büyüyen bir ışık olarak hatırlanacak inancındayım.” 


Dört yılda hazırlanan, metrik birim sistemine çevrilen ve 150 sayfalık ek bir bölümle güncelleştirilen kitap 630 sayfa. 


Carrier Sistem Tasarım Kitabı, Alarko Carrier yayınları abonelerine, teknik okullara ve kurumlara ücretsiz olarak gön- 
deriliyor. 


